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Befori opanjUng your vicuUin dMnw, jMiWi fMd th*i« Inftyy^HQntt c^piotiiy, 



CONSUMER INFORMATION 



Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 4 before 
use. Read and understand all instructions. 



TO OUR VALUED CUSTOMER 

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for 
purchasing this product. Our intent Is that you become one of our many satisfied customers, 

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. 
Your cleaner is Intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, 
indoor area. Read the Operating Instructions carefully for Important use and safety infor- 
mation. 



PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO THE 
WARNING AND CAUTION STATEMENTS THAT 
ARE FOUND THROUGHOUT THIS MANUAL. 



A 



mRNING 



WARNING statements are designed to aiert you 
to the possibility of personal injury, loss of human 
life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or 
personal property If the instructions given are not 
followed. 



A 



CAUTION 



CAUTION statements are designed to alert you 
to the possibility of damage to the vacuum clean- 
er and/or personal property If the instructions 
given are not followed. 



A 



WARNING 



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK 

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. 

DO NOT store machine outdoors. 

Replace worn or frayed power cord Immediately. 

TO AVOID ACCIDENTS 

Except fbr hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc. 

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. 

Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer. 

The use of an extension cord is not recommended. 



(91997 lUatsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



When using vacuum cleaner, basic precautions should always 
be followed, Including the following: 



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE 
USINGTHIS VACUUM CLEANER 



WARNING 

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury: 

1. DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when 
not in use and before servicing. 

2. To reduce the risk of fire, electric shock - DO NOT use outdoors or on wet 
surfaces. 

3. DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when 
used by or near children. 

4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recom- 
mended attachments. 

5. DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working 
as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, 
return it to an authorized Panasonic Servlcenter. 

6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or 
pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over 
cord. Keep cord away from heated surfaces. 

7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the 
cord. 

8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands. 

9. DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening 
blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. 

10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings 
and moving parts. 

11. DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, 
matches, or hot ashes. 

12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place. 

13. Turn off all controls before unplugging. 

14. Use extra care when cleaning on stairs. 

15. DO NOT use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as 
gasoline or use in areas where they may be present. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



THIS VACUUM CLEANER IS INfTENDED 
FOR HOUSEHOLD USE ONLY 

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage 
indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as 
your local supply. 
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PARTS IDENTIFICATION 




FEATURE CHART 

(PANASONIC UPRIGHT VACUUM CLEANER) 





POWER 


VAC 
GAUGE 


HEADUGHT 


CORD 
LENGTH 

(feet) 


TOOLS 

-ON- 
BOARD 


MOV5237 


120V.AC(60Hz) 
12.0Arnps 


Yes 


Yes 


30 


No 



TO ASSEMBLE CLEANER 



A 



WARNMS 



Electrical mmck Hamd, 



DO NOT plug into electrical supply until assembly Is 
result In electrical shock or injury. 



eomplele. Failure to do so could 





1' AmoM 






AN 






CLEANER 



The vacuum cleaner main body and handle are packed separately. 



1 . The handle screw 
has been installed for 
shipping purposes. 
Please remove the 
screw before Inserting 
the handle. Insert 
the handle as shown In the 
illustration. Ensure that the 
cord hooks are on the back 
side of the handle before 
inserting. 




2. Line up the small hole In the 
handle with the small hole in the 
vacuum cleaner and insert the 
screw that you have removed. Use 
a screwdriver to ensure the screw 
is tightened securely. 

Handio 
Screw 




3. There is a recessed area between 
the upper cord hook base and the han- 
dle that is designed to secure the 
power cord during vacuuming. 

Always push the power cord down 
Into this recessed area to heip 
keep the power cord from 
hanging near the nozzle and 
being danuiged by the agi- Pomr 
tator Cord 




4. Loosely wrap the power cord 
around both cord hooks. Secure 
the plug head to the cord by 
pushing the power cord into the 
retainer on the 
plug head. 

(PlugHmed) 




USINGTHE CORDiMOOK 




1. The upper cord hook has 
a quick-release action. To 
release the power cord, rotate 
the hook downward and the 
complete power cord will 
drop off the hook for 
immediate use. 




2. DO NOT unplug the power 
cord by pulling on the cord. 
Grasp the plug head and pull to 
unplug the vacuum cleaner 

Return the hook to the upright 
position before attempting to 
rewind the cord. 
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A 



CAUTION 



DO NOT get the power eonl caught under the noale when using tfio veeuum or 
attaehnwnts as it can be damaged by the agitator as it tevohfes. 



The attachments for this unit are optional. For information on how to obtain these items consult 
the Servicenter list that is packaged with this manual or contact any authorized Panasonic vac- 
uum cleaner dealer. 



DELUXE TOOL KIT 

(MC-770AD) 



STANDARD TOOL KIT 

(MC-eyoAS/MC-esoAS) 




1. Metal Extension Wand (2 pieces). 

2. Crevice Tool. 

3. Ousting Brush. 

4. Upholstery Tool. 

5. Hose Assemtsly (includes curved 

wand and grommet). 

6. 3-Way Floor Nozzle. 



1. Plastic Extension Wand (2 pieces). 

2. Crevice Tool. 

3. Dusting Brush. 

4. Upholstery Tool. 

5. Hose Assembly (includes curved 
wand and grommet). 



SNAPONTOOtKlT 

(MC-880AD) 



Crevlco 




Tool — ► 








Tetoaeopbig 




Wand ► 


ll — Ousting 








—f^MSL Uphdaiery 




rTTmii 



1. Telescoping Wand. 

2. Crevice Tool. 

3. Dusting Brush. 

4. Upholstery Tool. 

5. Hose Assembly. 
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SPECIAL FEATURES OF CLEANER 



AUTOMATIC SEkiNlPJimiNG N 



Your Panasonic upright vacuum cleaner is 
designed with an automatic self adjusting 
nozzle. No manual adjustments are 
required. The height of the nozzle is 
instantly and automatically adjusted to any 
carpet pile height. This self adjusting 
feature allows the nozzle to float evenly 
over all carpet pile surfaces. 



Deep Plte Carpet 
ShaUow Pite Carpet 




EDGE CIJEANViG'FEATURE 



The edge cleaning feature provides for 
improved cleaning of carpets near walls 
and furniture. 




This vacuum has a motor protector by-pass valve 
which automatically opens to provide cooling air to 
the motor when a clog prevents the normal flow of 
arr to the motor. The by-pass valve opens to 
prevent motor overtieating and possible damage to 
the vacuum. When open, a change of sound will be 
noticed as arr rushes through the valve opening. If 
this occurs, turn the vacuum off and unplug the 
power cord from the outlet. Check for dogs as 
descnbed in the REMOVING CLOGS section. 

The motor protector by*pass valve may open when 
using attachments or when cleaning new carpet, 
due to reduced air flow by the attachments 
themselves or by new carpet fuzz filling the bag 
quicidy. 
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The vac gauge located on the front of your vacuum 
cleaner dust cover, indicates when the dust bag 
should be changed. Change the dust bag when 
FULL is indicated In order to maintain the best 
cleaning efficiency. 

NOTE: If the vac gauge indicates FULL while 
the dust bag Is still empty, check to see If there 
are any clogs as explained in the REMOVING 
CLOGS section. The vac gauge indicator may 
not move as expected when loose, fluffy dust 
Is vacuumed. 




Ps 


inason 


ic 




lAUOi 

\ 








TO OPERATE CLEANER 



A 



CAUTION 



DO NOT use outlets above counters. Damage to items in the surrounding areas could 
occur. Be sure the switch is In the off position while plugging the cord in. 



pomBmom 



NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade Is wider 
than the other This plug will fit In a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If It stilt does not fit, contact a qualified electrician to install the proper 
outlet. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY. 




1 . Plug the power cord into a 120V outlet. 

2. To start the vacuum cleaner, push the 
switch to the ON position. 

3. To stop the vacuum cleaner, push the 
switch to the OFF position. 




The handle may be lowered 
to any position required. 
Just step on the han- 
dle release pedal as 
indicated by the 
illustration and lower 
the handle as 
desired- 




1. Upright position 

The handle locks in this 
position for storage. 
The handle should 
always t>e in an upright 
position when the 
attachments are used. 



This position Is for normal 
cleaning. 




3. Low position 



This position 
is used for 
cleaning under 
furniture. 
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A 



WARNING 



Personal Injury Haxard when Using Attachments. 



DO NOT place hands or feet underneath the unit when using the sttaehment tools. The 

agitator tyegins to revolve rapidly when using attachnwnts. 




A 



CAUTION 



When using the attachments, the agitator t)egins rotating, DO NOT allow the cleaner to 
remain In Just one place for a period of time, as the agitator may damage the floor sur- 
face. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpet- 
ing, or carpeted stairs. The ideal position for the cleaner when using attachments is 
for the unit tot^eona level area with the handle In the full uprlf fht position. See Ifie 
HANDLE ADJUSTMENTS section. 



TO CONNECT OPTIONAL HOSE, ALL KITS 

To connect the accessory hose to your vacuum cleaner, simply lift 
up the suction inlet cover iocated on the baci< of your cieaner and 
Insert the hose end into the opening as illustrated. Be sure the 

hose is fitted snugly In the opening for proper operation. 

Note: If the opening is dusty, first wipe with a dean cloth. Insert 
the tapered hose end fully and give It a slight twist for a snug fit. 



Agitator 
(Underneath) 



TO CONNECT OPTIONAL CLEANING TOOLS 

1. Connect any of the cleaning tools to the end of 
the extension wand/wands or directly to the hose 
assembly In the following manner. Push the clean- 
ing tool onto the extension wand/wands or hose 
assembly and twist slightly for a firm connection. 
To remove the cleaning tool from the extension 
wand/wands or hose assembly, simply pull it apart. 




MC-770AD and 
MC-690AD 



MC-670AS and 
MC-680AS 



2. Remove the telescoping wand» MC-880AD, from Its storage 
position. Remove the crevice tool from its storage posi* 
tion in the wand by pulling up. Turn the wand loddng ring 
to the UNLOCK position. Extend the wand to its full 
length. Turn the wand locking ring to the LOCK position. 



3. Attach the wand to the hose, twisting slightly as you insert it. 
To achieve the maximum reach, approximately 10 feet, with 
the attachments, add the crevice tool to the end of the 
wand. The dusting brush or the upholstery tool can be 
attached directly to the wand, hose, or to the end of the 
crevice tool. For the correct way to position the dusting 
brush or the upholstery tool see the Illustration. 

'Always dean attaehmenta before using on fabrics. 
Attachments used In dirty areas, such as under a refrigerator, 
should not be used on other surfaces until they are washed. 
They could leave merles. See the CLEANING EXTERIOR AND 
ATTACHMENTS section. 




MC-880AO 

I — Crevice 
Tool 



Up/ioteiary m 

Telescoping 
Wand 

dwvhe Toot 

Hozzie fioee - 
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ROUTINE CARE OF CLEANER 



Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak 
performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE 
REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on perfomiing some of 
these tasks to help solve various protilems that may occur. 



A 



WAFtNING 



EkHMcal Shock or Pmonal Irtfury HaMard. 



Always disconnect etectricai supply before performing any service and/or cleaning of tfw 
vacuum cleaner. Failure to do so could result In electrical shock or personal Injury from 
cleaner suddenly starting. DO NOT operate the cleaner without the secondary filter. Be 
sure the secondary filter Is properly Installed. Failure to do so could result In motor fall- 



ure. 



A secondary HEPA type filter protects the 
motor from dirt. When installing a new 
dust bag, check this filter. Accumulated 
dirt in the dust compartment will collect on 
the filter and may restrict motor perfomfiance. 
When the filter becomes dirty, pull It 
from the bottom of the dust com- 
partment and replace H. DO NOT 
CLEAN WITH WATER*. When 
repladng, slide the filter back into 
place making sure the white side is up. 
Insert the secondary HEPA type filter with 
a njler or something flat. It should be fully 
inserted under the plastic rib projections all 
the way to the rear. 

This filter cannot be cleaned and should be 
deaner Is used at least one hour each week. 
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Always operate the vacuum wrth a genuine PanaaonicTypa 113 Standard or U6 
Electrostatic dust tiag InatalM. Panasonic dust luigs may be ordered through any 
authorized Panasonic dsaler. 



1. Pull outward on 
the dust cover grip, 
located on the top of 
the dust cover and 
rsmove the cover 




2. To remove the dust 
bag, grasp the card- 
board portion of the 
dust bag and pull 
it out. 




3. Spread out the end 
of the new dust bag. 

NOTE: Pull carefully so 
as not to tear the bag at 
the folds. 




m 

□ o 
CD 



CD 



4. Attach the new dust bag 
onto the bag holder by hold- 
ing the cardboard portion 
and pushing back as illus- 
trated. 





5. Reinsert the tab 
provided on the end of 
the dust cover Into 
the groove on the 
dust compart- 
ment to allow 
the cover 
to rotate 
closed. 

NOTE: 

The dust 
cover 

must be completely and 
con-ectiy installed ^r proper 
operation. 




6. Rotate 
the dust 
cover up into 
the closed posi- 
tion and press Into 
place. 

NOTE: The dust 
bag should not 
be caught 
between 
the lower 
edge of the dust 
cover and the gasket 
as indicated by the anow 
in the Illustration. 
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A 



WARNING 



Elmstrteal &tock or Pmonal inlury Hazard, 



Whan iha lowar piaia to ramovad far any raaaon, bafora ralnsiaUing, ba aura thai all Mao- 
Meal wirea ara routadin a mannar thai pravania tham from coming Into corttact ¥dih Ota 
lower plate, lower pMa aerawa, or any moving parta, Ba aura that tha wiraa ara not 
pinched In arty way whan tha lower plate la r^nsiatted. 



BmmMmfmmjLjmmm 




Before replacing any parte, disconnect the 
vacuum cleaner from the electrical outlet. 

Replacing some of the parts in this section Involves the 
removal and installation of the lower plate. Always 
place paper under nozzle anytime the lower plate Is 
removed to protect the floor surface. 

To Remove Lower Plate. 

Start by placing the handle In the upright position. See the 
HANDLE ADJUSTMENTS section. Turn the vacuum cleaner 
over, exposing the underside. Release the lower plate by 
pressing the two (2) latches that secure the lower plate inward, as shown in the 
illustration. Remove the lower plate and remove any residue that may exist in the belt area. 

To Refnstall Lower Plate. 

Close the rear belt cover. Hook the front end of lower plate onto the tabs on the front of the noz- 
zle housing. Press the lower plate into place and fasten by pushing the two (2) latches outward. 

NOTE: To ensure maximum cleaning efficiency, the belt should be checked regularly to make 
sure it is in good condition. Check to see if the belt is stretched, cracked, or if excessive slippage 
has occurred. Replace if necessary. 





1. Remove the lower plate using the procedure in 
the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE 
section. 

2. Remove the bulb socket screw, grasp the bulb 
socket, wiggle the socket back and forth while 
pulling it up out of the nozzle housing. To remove 
the old bulb, push it in toward the bulb socket 
while turning counterclockwise, then remove. 

3. Install the new bulb by pushing it in toward 
the bulb socket and tuming it clockwise. Use 
any standard bayonet base appliance bulb rated 
at 15 Watts. 



NOTE: Do not use a bulb rated over 15 Watts. During extended use, heat from the bulb could 

overheat the surrounding plastic parts. 

4. Reinsert the bulb socket into the nozzle housing by pushing it back down into the slot and 
replace the bulb socket screw. Replace the lower plate as outlined in the 
REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section. 
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Tl WARNING Personal Injury Hazard. 

Be careful when removing agitator. The teil ton^tm Is high. Failure to do so could 
result in persona! injury from agitator releasing quickly artd snapping away. 



Unplug and turn the unit over. Remove the lower plate as described in the 
REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section. 



Remove the felt packing. Remove the agitator by carefully 
fitting it out, and remove the worn or broken belt from the 
agitator puiley and motor shaft. 
Loop the new belt around the motor shaft and loop It 
around the agitator puiley See Illustration for correct belt 
routing. Use only a Panasonic Type UBS drive belt. 

Before reinserting the agitator make sure the brush sup- 
ports are on correctly. See illustration in the REPLACING 
THE AGITATOR section. 




After checking the brush supports, reinstall the agitator back Into the housing grooves and 
replace the felt packing. After installing the agitator, turn it by hand making sure that the belt is 
not twisted or pinched and all rotating parts turn freely. Replace the lower plate as described tn 
the REIWOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section. 





TOR 





Switch off the vacuum cleaner and unplug the power 
cord before cleaning the agitator. In order to keep the 
cleaning efficiency high, clean the agitator regularly 
Remove the lower plate if necessary. See the REMOV- 
ING/INSTALLING THE LOWER PUVTE section 
for the proper procedure. 

Agitator - Cut off any carpet pile and lint 
entangled around the agitator with a pair of 
scissors as illustrated. 



•15- 




1 . When to repface the brushes. 

The brushes should bo replaced when they are worn. Brushes 
should be checked by holding a card across the lower plate, 
see Illustration. If the bristles on the agitator DO NOT touch the 
card, you SHOULD replace the brushes for best cleaning 
results. 

2. How to replace the brushes. 

Place the vacuum cleaner handle in the upright position. 
See the HANDLE ADJUSTMENTS section. Remove the lower 
plate as outlined in the REMOVtNG/INSTALUNG THE LOWER 
PLATE section. After the lower plate is renfioved, carefully lift 
up the agitator until it clears both sides of the nozzle housing. 
While holding the agitator up, remove the belt Carefully 
remove the E-clip from the agitator shaft using a small screw- 
driver and then remove the right brush support Pull the agita- 
tor shaft of the opposite end of the agitator and pull or pry out 
the agitator pulley and agitator holder. The brushes can now be 
replaced easily. Push each brush as shown in the illustration 
until it is free from the brush holder Install the new brushes by 
reversing the procedure. Reinstall the agitator holder, agitator 
pulley, making sure they are completely and firmly inserted, the 
agitator shaft/ bmsh support, and E-cIlp in the reverse order of 
removal. See the exploded view below for the conrect assembly 
of all parts. 

NOTE: Take care not to bend the agitator shaft. DO NOT mis- 
place the small E<clip. Be careful when removing and rein- 
stalling it on the agitator shaft end. as it can easily get away 
from you. 

3. To replace the agitator. 

Place the belt over the belt pulley on the agitator. NOTE: 
There is a place for the belt to fit on one end of the agitator 
only. After assembling the belt, place the agitator back Into the 
nozzle housing by aligning each brush support. 

After completing the assembly, rotate the brush, turning it 
by hand to assure that It rotates smoottily and the part is 
assembled correctly. 

Replace the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALUNG THE LOWER PLATE section. 




Agitator Shmfl 
Spacer 



AGrrATOR ASSEMBLY 

AgHuior Body Brush 




Flttar B-CUp 




A^fllaf or HoidoT 
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1. Unplug cord from wall outlet. DO NOT drip water on cleaner. 

2. Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid 
detergent and water and wrung dry. Wipe dry after cleaning. 

3. To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments. 

4. Wash attachments In warm soapy water, rinse and air dry. DO NOT clean in dishwasher or 
ciothes washer. 

DO NOT USE ATTACHMENTS IF THEY ARE WET. 



A 



CAUTION 



Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used 
on otiwr surfaces until they are washed. They could ieave marka. 



REMdViNG CLOGS 



The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle 
up to the dust bag. If the hose should become clogged: 



1 . Unplug the power cord from the outlet 
before checking the airflow passages. PutI 
open the suction Inlet cover and check for 
clogging in this area. 




2. Disconnect any optional accessories that 
may be in use and check them for clogging. 
Plug in the vacuum cleaner and turn it on. 
While running the vacuum cleaner with the 
accessories disconnected, stretch the hose in 
and out to remove the clog. 

3. If the clog still exists, turn the vacuum 
cleaner OFF and unplug the power cord. Turn 
the vacuum deaner over, exposing the under- 
side. Remove the lower plate. Remove the 
hose from the housing by lifting It straight up. 
Inspect the hose end and clear It of any 
obstructions. Reinstall the hose and lower 
plate. See the REMOVING/ INSTALLING THE 
LOWER PLATE section for detailed Instruc- 
tions. 




Hose PJtUnQ 
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BEFORE REQUESTING SEFWICE 



A 



WARNING 



Eleelrieal Sfioefr or Persmal Infivy Haard. 



Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit Mlure to do 
so could result In electrical sftoclr or personal Injury from deaner suddenly stardng. 



Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance 
problems. Any service needed, other than those descrll>ed in these 
Operating Instructions, should be pertbrmed by an authorteed service 
representative. 



PROBLEIU 


POSSIBLE CAUSE 


POSSIBLE SOLUTION 


Cleaner 
wiJI not run. 


1. Unplugged at wall outlet. 

2. On/Off switch not turned on, 

3. Tripped circuit breaker/blown 
fuse at household service panel. 


1. Plug in firmly Push On/Off 
switch to On, 

2. Push On/Off switch to On. 

3. Reset circuit breaker or replace 
fuse. 


Poor job of dirt 
pickup. 


1. Full or dogged dust bag. 

2. Broken belt. 

3. Clogged hose or nozzle. 

4. Hose not inserted fully. 

5. Worn agitator. 

6. Hole in hose. 

7. Dust cover improperly Installed. 


1. Change bag. 

2. Replace belt. 

3. Clean hose or nozzle area 

4. Insert hose. 

5. Replace agitator. 

6. Replace hose. 

7. Properly Install dust cover. 


Dust escapes 
the paper bag. 


1. Bag Improperly installed. 

2. Bag torn. 


1. Properly Install bag. 
2« Replace bag. 


Light will 
network. 


1. Burned out light bulb. 


1. Replace light bufb. 
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WARRANTY 



Panasonic Vacuum Cleaner 
Limited Warranty 

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sates Company (collectively 
referred to as **the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free 
of charge, In the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original pur- 
chase in the event of a defect in materials or workmanship. 

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the f ollowing items 
which require normal replacement : Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs. 
Agitator Brushes and Batteries (if supplied). 

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. or Puerto Rico can be obtained during the war- 
ranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter 
listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800<545-2672 to locate a PASC 
Authorized Servicenter Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained dur- 
ing the wannnty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone num- 
ber listed in the Servicenter Directory. 

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other 
proof of date of original purchase will be required before warranty performance is ren- 
dered. 

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which 
occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or fail- 
ures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which 
result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty instal- 
lation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, 
improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, 
restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other 
than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God. 

LIMITS AND EXCLUSIONS ! 

There are no express warranties except as listed above. 

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUEN- 
TIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING 
OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WAR- 
RAhJTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY 
PERIOD SET FORTH ABOVE. 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential dam- 
ages, or limitations on how (ong an implied warranty lasts, so the above exclusions or 
limitations may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which 
vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the war- 
ranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled 
to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the listed address 
on the back cover. 
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WHATTO DO WHEN SERVICE IS NEEDED 



If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of 
the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest 
Panasonic Services Company ("PASC*') Factory Servicenter, or PASC autho- 
rized Servicenter, or call 1-800-545-2672, toll free to find a convenient servlcen- 
ter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They 
are NOT equipped to make repairs. 



If you ship the product 

Carefully pack and send It prepaid, adequately Insured and preferably In the original carton. 
Attach a postage- paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your 
complaint. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. Tftey are 
NOT equipped to make repairs. 





Customer's Record 


Model No. 


Dealer's Name 


Serial No. 




Dealer's Address 




Date of Purchase 







^DIAlE'TOMi^^iiBEEl 
1^0*^45-2672 






mNASONIC CONSUHER ELECTRONICS 
COMPANY, DIVISION OF MATSUSHnA ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA 

One Panasonic Way 
Secaucus, New Jersey 07094 



mNASONIC SALES COMPANY, 
MATSUSHITA ELECTRIC OF 
PUERTO RICO INC. 

Ave. 65 de intantoria, Km 9.5 
San Gabriel Industrial Park 
Carolina, Puerto Rico 00965 



C01ZAAE00U00 
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PrlntedlnUSJ^. 



Instrucciones 
de operacion 



ASPIRADORA 

MC-V5237 




Panasonic. 



Informacion para consumidor 



Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad"en la p^gina 4 antes 
de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones. 



A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO 

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gradas 
por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos 
consumidores satisfechos. 

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora 
esta fabricada para el uso a domicilio unlcamente. Oebe guardar la aspiradora en un lugar 
seco y debajo de techo. L^a las "Instrucciones de operacl6n" con culdado para la Infor- 
maci6n Importante de uso y la informacl6n de segurldad. 



Favor de prestar mucha atencion a las 
secciones AVERTENCIA y CUIDADO que 
estan encontradas por este manual. 



Las secciones AVERTENCIA est^n inclul- 
das para llamarle atencidn a ta posibilidad 
de la lesibn corporal, la p^rdida de vlda 
humana, y/o el dafio a la aspiradora y/o el 
dano a las propiedades personales si las 
instrucciones dadas no est^ seguidas. 



A 



AVERTENCIA 



A 



CUIDADO 



Las secciones CUIDADO estdn indufdas 
para (lamade atenci6n a la posibilidad del 
dafio a la aspiradora, y/o del dafio a las 
propiedades personales si las instruc- 
ciones dadas no estdn seguidas. 



A 



AVERTENCIA 



PARA EVITAR CHOQUE ELECTRICO 

Nunca pase la aspiradora en las superficies hijmedas o mojadas ni aspire los Ifquidos. 

No mantenga la aspiradora a la Intemperle. 

Cambio en segulda un cordon el^ctrico gastado o rafda 

PARA EVITAR ACCIDENTES 

Excepto tas aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, 
escalooes, las escaleras, etc. 

Mantenga la asplFBdora en un lugar seguro en segukJa despufo de cade uso para evitar 

troplezo con cord6n el6ctrico o con aspiradora. 

Use la aspiradora y los accesorios unlcamente en manera descrlta en este manual, 
No recomiende un cord6n eldctrico adicional. 



las mesas, los 
aoddentes come 



01 997 Matsushita Electrlo Industrial Co., Ltd. Todos los derechos estdn reservados. 
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Instrucciones importantes de seguridad 



Cuando usa su aspiradora, debe seguir las 
instrucciones incluso las siguientes: 

Lea todas las instrucciones 
antes deusareste aspiradora 

AVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de incendio, choque ei^ctrico o Iesi6n corporal: 

1. No abandone la aspiradora cuando estd conectad8L Descondctela cuando no la 
est^ usando y antes de dejie servlcio. 

2. Para reducir el riesgo de incendio o choque el6ctrico no use la aspiradora al aire 
libre nl sobre las superfrcies mojadas. 

3. No permita que los ninos jueguen con la aspiradora. Se requlere tener mayor 
cuidado cuando sea usada en la proxtmidad de ninos o per nif^os. 

4. Use la aspiradora unicamente en la manera descrita en este manual. Use Onica- 
mente con los accesorios recomendados por la f^brlca 

5. No use la aspiradora si el cord6n eldctrico o el enchufe estd danado. Si la aspi- 
radora no estd funcionando adecuadamente o si se ha le cafdo, estd daftada, ha esta- 
do expuesta a la intemperie o si se le ha cafdo al agua, devu^lvala a un Centre de 

Servlcio de Panasonic autorizado. 

6. No hale ni transporte la aspiradora por el cord6n; no use el cord6n como mango; 
no cierre puertas sobre el corddn; no hate el cord6n sobre rebordes agudos ni 
esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordon. Mantenga el cord6n alejado de 
superficies calientes. 

7. No desconecte la aspiradora tirando del corddn eldctrico. Para desconectaria, hale 
el enchufe, no el corddn. 

8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas, 

9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura est^ 
bloqueada; mant^ngala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede 

disminuir el flujo de aire. 

10. Mantenga el cabeilo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo aleja- 
dos de las aberturas y piezas mec^nicas. 

11. No use la aspiradora para levantar objetos que se estd quemando o emitiendo 

humo, como cigan^illos, cerillos o cenizas calientes, 

12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros. 

13. Antes de desconectar la aspiradora, apdiguela siempre. 

14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones. 

15. No use la aspiradora para aspirar liquidos inflamables o combustibles como gasoli- 
ne ni la use en lugares donde dstos podrfan estar presentes. 



Guarde estas instrucciones 



Esta aspiradora esta recomendada 
para el uso a domidlio unicamente. 

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegCirese de que el votaje indicado 
en ei voltfmetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de 
su casa. 
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Identificacion de piezas 




Corddn 
Mctrlco 



fntenvptor de 
encendldc/ 



Cublerta 
boisa (Bolsa 
98t6 edontro) 

FIftro Boeundaiio 
(Dentro de 
cublerta de bolsa) 



Luz 

BoqulUa 

Protector 
demmMes 




Diagrama de caracteristicas 



(Aspiradora vertical Panasonic) 



•«,„CarBct6fCstic8S 
Modelo*---^ 


Vbltaje 


Indicador 
depolvo 


Luz 


Extension 
do coici6n 


Herra- 
mlantas 

inclufdas 


MC^V5237 


120VAC(60Hz) 
12.0Ampei1o6 


Si 


Si 


9,1 m/30pi 


No 
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Para armar la aspiradora 



A 



AVERTENOA 



P^llgro da choque Mdrtca. 



No conecte la aspiradora hasia que tennlne <to annarla, Ob lo eontrarto poMia eausar un 
choque electrico o lesion peraon^. 



»locacidi^SSiaiigo^' 



El cuerpo prinicpal de la aspiradora y el mango estan empaquetados 
separados. 

1. El tornillo del mango 



TomUlo 



ha sido insertado para el 
embalaje. Retire el 
tornillo antes de insertar 
el mango. Inserte el 
mango de manera que 
estd demonstrada en el diagra- 
ma. Asegurese de que los suje- 
tadores del cord6n estdn en la 
parte posterior del mango antes 
de Inserter. 



OriMo 




2. Allnee el orificio pequePio del 
mango que se encuentra en el 
orificio pequef^o en el cuerpo de 
la aspiradora y 

Inserte el tornillo Tornillo del 
que acaba de mango 
quitar. Use un 

destornlllador para Insertar el 
tornillo seguramente. 




3. Hay un dree especial entre el suje- 
tador superior del cord6n eldctrico y el 
mango para asegurar el corddn eldc- 
trlco cuando pasa la aspiradora. 

Siempre guarde el cordbn eldctrico 
en el Area especial para que el 
cord6n electrico no est6 cercano a la 
boquilla y que el agitador no lo dano. 

Cord&n 




4. Enrolle el cord6n eldctrioo 
alrededor los sujetadores superloi 
e Inferior Preslone la ranura del 
enchufe sobre el cord6n el6cb1oo 
para asegurarlo. 

Enchufe 





1. El sujetador superior del 
Gordbn electrico tiene una 
acci6n que librera el corddn. 
Para desprender el oord6n 
eldctricb gire el sujetador 
hacra abjao y el cord6n 
complete dejard caer del 
sujetador para el uso 
inmediato. 




2. Cuando desconecta la aspi- 
radora no tire del cord6n elec- 
trico. Hale el er^ufe y tfrelo. 

Cuando reenrolla el cordbn 
electrico, asegurese de que 
el sujetador estd en la posi- 
ci6n vertical. 
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'12CUIDADO 

CuantUf pasa la aaplradora, no ermda el eorddn alieirho alnededordela boqullla 
o kfs aeeaaories. El agiMor puede da/larlo euando girm. 



Los accesorios para esta unldad son opctonales. Para informaci6n para comprar estos acceso- 
rios, consulte ia lista de los Centros de Servico que estd inclufda con este manual o comu- 
niquQ con una tlenda autoiizada de las aspiradoras Panasonic. 

JUEGO DE ACCESORIOS DE LUJO JUEGO DE ACCESORIOS REGULAR 

(MC-770AD) (MC-670AS/MC-680AS) 




1, 


Tube metal (2 plezas). 


1. 


Tubo pidstico (2 piezas). 


2. 


Henramienta para hendlduras. 


2. 


Herramienta para hendlduras. 


3. 


Cepillo para sacudir 


3. 


Cepillo para sacudir 


4. 


Henamlenta para taptces. 


4. 


Herramienta para tapioes. 


5. 


Montaje de manguera (incluso un 


5. 


Montaje de manguera. 




tubo encon/ado y ojete met^lico). 




6. 


Boquilla triple para suelos. 







JUEGO DE ACCESORIOS A PRESldN 

(MC-880AD) 




1. Tubo Telesc6pico. 

2. Hen^mtenta para hendlduras. 
3* Cepillo para sacudir. 

4. Herramienta para tapices. 

5. Montaje de manguera. 



-7- 



Caractensticas especiales de la aspiradora 




Su aspiradora vertical Panasonic estd dis- 
ef^ada con boquiila de ajuste automdtico. 
No se necesitan los ajustes manuales. La 
altura de la boquttla ajusta instante y 
autom^ticamente al nlvel del pelo de la 
alfombra. Este ajuste autom^tico permite 
que la boquiila flote f^cilmente sobre todos 
niveles de pelo de alfombra. 



Alfombra de pelo largo 
Alfombra da polo corto 



Botdn de 





Use la caracteristica de limpieza para oril- 
las para aspirar con facilidad corca de las 
paredes y los muebles. 







p 


1 ^i^^wl^^i^JfcBw 





Esta aspiradora tiene una v^lvula de desviad6n que sirve como 
protector de motor que se abre automaticamente para proveer 
un flujo de aire al motor cuando un zueco impida que circule el 
aire al motor. Si se abre la v^lvula bypass para imped! r 
que se recalente el motor y que no haga dano a la Protector 
aspiradora, se notary un cambio de sonido mlentras da 
el aire pasa por la abertura de fa v^lvula. Cuando 
ocun-e, apague ta aspiradora y desenchufe el corddn del 
tomaconiente. Oespu^s, inspecci6nela para encontrar 
zuecos como se describe bajo la secci6n "Quitar de los 
residuos de basura en los conductos". 
La vdlvula de desvfacidn puede estar abierta mlentras se 
usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a 
causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o 
por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rapldamente. 
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* 






El Indicador de aspiracldn que estd localizado en 
la parte delantera de la cubierta para bolsa en su 
asplradora, indica cuando la bolsa debe estar i 
cambiado. Cambie la bolsa cuando el indtcador / 
de aspimd6n dice FULL para la mejor limpieza. / 

Nota: Si el indicador de aspiracibn indica FULL / 
aun la bolsa est^ vacia, revise si hay algunos / 
reslduos de basura. V^ase la seccibn "Quitar / 
de los residues de basura". El indicador no L 
rnueve a voces cuancio aspira ei poivo sueiio / 
0 la pelusa. / 




< 


Panasonic 

^ \ 1 J 


> 
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Para operar la aspiradora \ 



A 



CUIDADO 



No use los enchufes localizados sobre !os mueblea. Los objetos cercanos podrfan resuh 

tar danados. Asegurese de que el interruptor eate en la posicion "OFF** antes de conec- 
tar la aspiradora. 



Cordon el^rtricb 



Nota: Para redudr el riesgo de choque el6ctrico, esta aspiradora cuenta con una davija polariza- 
da, uno de los contactos es m^s ancho que el otro. La davija s6lo puede insertarse de una man- 
era en el enchufe. SI la davija no cabe bien en el enchufe, invi^rtala. Si aOn no cabe, (lame a un 
electrista para que instale un enchufe con^ecto. No altere (a davija de ninguna manera. 













1. Conecte el cordbn el^ctrico en un enchufe | 
de 120 vatlos. I 

2. Para arrancar la aspiradora, aprete el inter- 
ruptor de encendido/apagado a la posicibn 
-ON". 

3. Para apagar la aspiradora, aprete el interrup- 
tor de encendido/apagado a la posici6n "OFF". 




\ n \ 




c 


)FF ONl 












/ — I 






Puede bajar el mango a 
cualquier posicibn que 
requiera. Pise en el 
pedal de liberacibn 
del mango como se 
ve en el diagrama y 
baje el mango al 
nive) deseado. 




1. Posicion vertical 

El mango traba en esta 
posicibn para el alma- 
cenaje. El mango 
debe estar en posici6n 
vertical cuando se 
usan (OS accesorios. 




2. Pdsicidn mediana 

Esta posicr6n es para la 
Itmpieza normal. 




3. Posicion baja 



Esta posicr6n es 
para la limpleza 
debajo de los 
muebles. 
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A 



AVERTENCIA 



Pellgro de tesidn corporal euando am uaan 
fos accesorios. 



No coloqua laa manoa o ioa plea Mn^o da la aaplradora cuando aa uaan loa accesorioa. 
El aglMor amphxa a girar r^pldo euaniU> aa uaan loa aeeaaorloa. 




A 



CUIDADO 



Cuando usa loa accesorios, el agliador emplaza a girar. No permits que la aaplradora 
se quede en el mismo lugar por mucho tiempo porque el agltador puede danar el 
suelo. No coloque la aaplradora aobre loa muebtoa, las orillas de alfombra con fran- 
Jaa, laa alfombraa de pelo alto o loa eaealonea con alfombra. La poslcldn Ideal de la 
aaplradora cuando aa uaan loa accesorios es para que la aaplradora eatS en una 
superflcle firme al mismo nivei con et mango en fa poslcion verticaL V6ase en la sec- 
ci6n lo3 "Ajustes del mango"*. 



Para fnssitBr I& manguoiB op do nalitodos los Ju og o ft 

1^ inserlar la manguem aooesoria a su asplradoia, to^^ 
pam aspiiaddn queestdlocalizadaenlapajlBposlBriorcbsu^ 
y insert9 el extmnx) de la manguefB en la abert^ 
diagrama Asegurese de que fa manguena estd Wen insertada en la aber- 
turn para la operack3n maxfma 

^klta: Si hay pol\x) en la abertura, limpfelo primero oon un trapo Itmpia 
tnserte eJ extreiTX) pequefto da ta nfianguera firrn^^ 
poquitD para Instalarto bien. 

Para fitsertar los ac caso f tos para Jimpieza acfi- 
donales 



Agltador 
(Atjajo) 



MC-770AD y 
MC-690AD 



Arode 



1. Inserte cualquiera aooesork) en el extrenno del 
tubcVde los tubes o dlnectamente en el monlaje de 
mangueradelamaneiBsiguiente: Empuje el aooesorio 
en el tubotos tubes o en el rrK)n1a)e de manguena y gie 
unpooo para una oonGxl6isegura RaraquitarelaocB- 
sork) del tubate tLtea o del mcxitaje de mangu^ 

2. Quite el tubo telesc6pio, MG^AO, de su posidan de alma- 
oenamienta L^^nte la herramienta para hendiduras de su 
posici6n de almaoenamiento en el tuba Gir© el collar de cer- 
raduraeneltuboalaposicidn''UNLjC)CIC. Estire ellubo al daltubo 
meadma GlreeloollarddoenadUfaalaposicl6nljOCK". 

a ln8erteel1uboenlamanguera,glrandounpoquitDalmismo 
tiempa Reub realizar la extensidn rndxima apioxldainente 10 
pies oon los aooesorios, oolocjue la henamienta para hendiduras 
aleoOremo del tubo. Se puede insertar el cepitb para poivoo la 
henamienta para taplces directamente en e\ tubo, en la 
manguera, o en el exlremo de la henamienta para hendiduras. 
Rara la manera correcta de insertar el cepilto para poko o la her- 
lamienta para tapioes. v6ase el diagrama 

^ArttBS do U88r los ftco cs oflos sobfo tslsst stempn^ loripielos. Los 
accesorios que BO usan en tas drees suclas como d rafrigerad^ 
deben estar usados hasta que est^ OmfWatSos. Pueden e ns ucfar 
Ibs tolas. V6aae la so cs ci dn '^Umplaza del exterior y loe accesorios**. 




MC^TOAS y 
MC-680AS 



Tubo 
auperlor 




Cerrar 

X^^TubO 
Ab^^ InfBrt^ 




para hendiduras 
*- Arode 
taoqueo 
del tubo 



Inferiors. 



\ Hem 



MC-aSOAD 

- Herranalenta 



\ttondlduras 



Herramienta 1^ 
\para taplces ^ 



Capltto 

para ^^'^ 
aacuar Telaae&plco"^ 

- Herramlenta 
para Manguera - 

hendiduras 
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Cuidado de rutina de la aspiradora 



Sigutendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionard al nivel nn^lmo y 
continuard funcionando por mucho ar^os en el futuro. Lea la seccibn "Antes de pedir servicjo''en 
este nianual para las reoomendadones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir. 



A 



AVERTENOA :X 



de ^wqu0 Metrico o hsidn 



Cuando le dSs servicio b Ib aspiradoa y/o llmpla la asplradofB siempn dBSconietela del 
enehufe en la pared. De lo contrario podria eauaar un cheque McMeo o ieal^n corporal 
cuando la aspiradora arranca de repertle. No uae la aaplratUm aln el fUtro secunadario 
de espuma y caucho. Aseg^reae da que el Hiiro aeeundarlo de espuma y caucho est^ 
blen Inatalado. De lo contrario podria daiiar el moion 




7^ 



Fittro do HEPA socundario 
(Blanca hacla arrilja) 



Un filtro de HEPA secundario protege el motor 
del potvo. Cuando cambia la bolsa para 
polvo, revise este filtro. Si el filtro estd 
sucio, podrfa disminuir el rendimiento del 
motor. Cuando el filtro estd sucio, tfrelo 
hacia abajo del conr^rtimiento para 
polvo y cambfelo. No lo llmple eon 
ague*. Cuando cambra el filtro, 
tnsdrtefo con la superficie blanca 
hacia aniba en su lugar aproplado. 
Inserte el filtro de HEPA secundario con 
una regia o cosa semejanta Inserte el fil 
tro bten debajo de las lenguetas pldstl- 
cas. 

*No puede lavar este filtro y debe camblarlo al mCnImo una vox cada aAo al uaa la aspi- 
radora un hora o mas por semana. 
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Siempre opere la aspiradora con una bolsa para polvo Panasonic Type U3 regular o U6 
electrost^tlca insertada. Puede pedir las bolsas para polvo en cualquler Ceniro 
Aulorfzado de Panasonic. 



1. Tire hacia f rente 
de la ranura de la 
cubierta para polvo 
que estd localizada 
en la parte superior y 
quite la cubierta. 




2. Para cambiar la 
bolsa para polvo, 
hale la parte de 
cartdn de la bolsa y 
tire hada frente. 




3. Desdoble la bolsa 
con cuidado para que no 
se ronfipa. 

Nota: Exti^ndala con 

cuidado para que la 
t}olsa no se rasgue en 
los pllegues. 




CD 
Do 



CD 



4. Coloque la nueva bolsa 
para polvo en el collar para 
bolsa. Hale la parte de 
cartbn y empuje hacia 
atrds. V^ase el dlagra- 
ma. 





5. Inserte la lengiietas 
la parte Inferior de la 
cubierta para polvo 
vez en las ranura ei 
el compartimlento 
para polvo 
para que la 
cubierta cer- 
rada pueda 
girar. 

Ranura 

Nota: La 

cubierta para 
polvo tiene que estar inserta- 
da connpleta y con-ectamente para que la 
aspiradora funcione bien. 




6. Gireta 
cubierta para 
polvo hacia arri 
ba hasta que estd 
en la posici6n cerra- 
da y aprdtela bien. 

Nota: Asegurese de 
que la parte Inferi- 
or de la bolsa 
para polvo no 
estd localizada 
entre el borde de 
la cubierta para polvo 
y la junta. V^ase la flecha 
en el diagrama. 
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A 



AVERTENCIA 



Fetigro de cheque Mctrho o fosA5n 
corporal. 



Cuando la placa de base esta quitada para cualquier razon, antes de reinsertar, asegufese de 
que todos los alambrea electricos esten localizados en un lugar donde no pueden tocar la 
placa de base, los tomillos para la placa de base, u otra pleza que mueve* Cuando cambia la 
place de base, aaegiireae de que la placa de baee no daHe los Ombres electricos. 



Antes de cambiar algunas piezas, desconecte la 
aspiradora del enchufe en la pared. 




Para cambiar unas de estas piezas en esta secddn, 
hay que quitar y cambiar la placa de base. Siempre 
coloque un periddico debajo de la boquilla cuando 
quita la placa de base para proteger el suelo. 

Para quitar la placa de base. 

Primero coloque el mango en la poslci6n vertical. V6ase la sec- Place ^><^V>i>^ 
d6n de "Ajustes del mango". Invlerta la aspiradora de manera ^^^^ — ^-^-^ 
que la placa de base mire hada arrfba. Para liberar la placa de ^^^''^ 
base aprete los dos (2) pestillos que aseguran la placa de base. V6ase el dlagra- 
ma. Quite la placa de base y el residue de basura si hay alguno en el ^rea de correa. 

Para cambiar la placa de base. 

Cierre la cubierta de correa posterior. Coloque el extremo delantero de la placa de base en las 
ranuras en el extremo delantero del montaje de boquilla. Aprete la placa de bace hacia abajo y 
asegurela por apretar los dos (2) pestillos hacia fuera. 

Nota: Para el rendimiento mdximo, hay que revisar la correa con regularidad para que la correa 
est6 en buenas condiclones. Revise si la correa estd suelta o tenga grietas. Cambfela cuando 
sea necesario. 




1. Quite la ptaca de base de manera descrlta en 
la seGct6n "Cambiar/lnsertar de la placa de base". 

2. Hale ta bombilla movl^ndola de lado a lado 
mientras la levanta del montaje de boquilla. Para 
quitar la bombilla vieja empujela y d^la vuelta 
para la izquierda y quftela de la abertura. 

3. Para tnsertar la bombilla nueva, inserte y 
vuelta para la derecha hasta que asegure en la 
abertura. Use una bombilla especial para los 
electrodomdsticos de IS vatios. 

Nota: No use una bombilla de m^s de 1 5 vatios. 
Durante un uso alargado, el calor de la bombilla puede 
dafiar las piezas pl^sticas cercanas. 

4. Otra vez Inserte el montaje de bombilla en el montaje de boquilla. Apr6telo hacia abajo en la 
ranura. Inserte la placa de base otra vez de manera descrlta en la secci6n de 'Cambiar/lnsertar 
de la placa de base". 
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IHode 




A 



AVERTENOA 



Peligro rfe les/dn corpiuvt. 



Tenga cuidado cuando quUa e agltador. La ienMn €lB la canea es alia. Deloeon- 
trarlo podrfa auMr una lesldn corporal al al aghador aa llbara r^damenta y aate dia- 



Desconecte la asplradora y invi^rtala do manera de que la placa de base mira hacla arrlba. 
Quite la placa de base de manera descrlta en la seccion "Camblar/lnsertar de la placa de base". 

Quite la empaquetadura de fieltro. Quite el agitador, levdn- 
telo con cuidado y quite la correa de la polea y del eje de 
transmisi^n del motor si est^ rota o en malas condiciones. 
Nota: Los dos sorportes para cepillo pueden sallr con las 
dos arandelas cuando levanta el agitador. No pierda estas 
dos arandelas pequeftas. 

Ensarte la correa nueva sobre el eje de transmisi6n del 
motor y ensArtela sobre la polea. V^ase el diagrama para 
la manera cor recta de ensarte la correa. Use unlcamente 
una correa Panasonic UB8. 




Ejede 
tranamlstdn 
del motor 



de ta correa 




Instalacidn de ta agitador 



Despu^s de revisar los soportes de cepillo, inserte el agitador otra vez en las ranuras de la base 
de la aspiradora y inserte la empaquetadura de fieltro otra vez. Despu^s de insertar el agitador, 
gire a mano el agitador para asegurarse de que gire trbremente. Inserte otra vez la placa de 
base de ta manera descrlta en la secc[6n "Camblar/lnsertar de la placa de base". 





Apague la aspiradora y desconecte el cord6n el^cticro 
antes de limpiar el agitador. Para mantener el mayor 
rendimiento, limpie el agitador con regularidad. Sr es 
necesario, quite la placa de base. V^ase la secci6n 
Xambiar/lnsertar de la placa de base" para la manera 
apropiada. 

Agitador - Corte con tijeras el pelo de 
alfombra y la pelusa enredados alrededor 
del agitador. Vdase el diagrama. 
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■■ ■■ ■■v.-ir^^y^. - 



Ounblar tos cepilioi 



— — - 



1. Cuando cambia el cepilJo. 

Cambie el cepillo cuando estd en malas condlclones. Revise el 
cepillo con una tarjeta puesta en la mano en la placa de base. 
V6ase el diagrama. Si el cepillo no toca la tarjeta, cambie e) 
cepillo para la mejor limpieza. 

2. Cdino cambia el cepillo. 

Coloque ei mango de la aspiradora en ia posici6n vertical. 
V6ase la seccidn de los "Ajustes del mango". Quite la placa de 
base de manera descrita en la secci6n Xambiar/lnsertar de la 
placa de base". Despues de quitar la placa de base, levante 
con cuidado el agitador hasta que no toque los dos lados del 
compartimiento de boquilia. Cuando ievanta et agitador, quite 
la correa. Quite con cuidado el sujetador de E del eje del agi- 
tador con un destornillador pequef^o y ahora quite el soporte 
de cepillo derecho. Tire del eje del agHador en el extreme 
opuesto del agitador y tire o separe la polea de agitator y el 
soporte del agitador. So puede camblar el cepillo oon facilidad. 
Empuje el cepiflo de la nrranera del diagrama hasta que oM 
suelto del soporte para cepitia (nserte el cepillo nuevo en la 
manera opuesta que us6 para quitarlo. Inserte el soporte de 
agitator y la polea de agitator otra vez. AsegOrese de que el 
eje de agitator, el soporte de cepillo y e) sujetador de E estdn 
insertados firme y completamente. Para insertarlos, sigue las 
instrucciones en et orden opuesto para quitarios. V^ase el dia- 
grama grande al pie de la p^gina para la manera apropiada de 
armar todas las piezas. 

Nota: Tenga cuidado de no tocer el eje de agitator. No plerda 
el sujetador de E pequeito. Tenga cuidado cuando lo quita y lo 
inserta en el extremo del eje del agitador porque se puede 
perderlo fdcllmente. 

3. Para camblar el agitador. 

Coloque la correa atreadeor de la polea en el agitador Nota: 
Hay un lugar especial para que la correa quepa unicamente en 
un extremo del agitador. Despues de armar la conea, inserte 
otra vez el agitador en el compartimiento para boquiOa, allne- 

ando cada soporte de cepillo. 

Despu^ de ter miner de insertar el montaje, gire a mano el 
cepillo para asogurarse de que giro libremente y la pieza est6 




SufeiadordeE / j 



do cepiltQ 
dBfocho 





_ I SoportB 
Polea pan '^olagitatdr 
corraa 




Empuje hacia fuera 

^ Cepillo 




Instalada de la manera correeta. 



Cambie la placa de base de la manem descrita en la seoci6n de "Cambiar/lnsertar de la placa de base". 



Eje del agfUnor 
DIstanclador 



Montajede 

CuBfpQ del agitator Cepillo 




Soporte de cepillo 
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1. Desconecte el cord6n elMrico del enchufe en la pared. No choree agua sobre la aspiradora. 

2. Umpie el exterior con un trapo suave y [impio, que ha sido exprimido despu^s de remojar en una 
80luci6n de apua y detergente Ifquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco despuds de limplar. 

3. Rara reducir la electrrcrdad est^tica y la acumulaci6n de polvo, limpie la superfrcie exterior y tos 
accesonos. 

4. Limpie los accesorlos en el agua tbia y jabonosa, enjuague y deje secar al aire iibre. No lave los 
accesorios en el lavaplatos ni en la lavadora para ropa. 

No use los aocesorlos ai estan mojados. 



A 



CUIDADO 



Los aceoworlos quB a» uaan en dreaa sugIbs como dSote^fo tM iBfrlgefador no 
deben iiwrag en otrag superficies sin antes esiar lavados. Fodrfan defer marcas. 



"I^^KfUiBslfillSiira en bs corfl^^^ 



La nr^anguera locallzada en la parte posterior de la aspiradora transporta el polvo de la 
fooqullla hasta que Hague a la bolsa para polvo. Si la manguera estd atascada: 



1. Desconecte el cordbn el^ctrlco del enchufe 
antes de revisar los conductos de aire. Baje la 
cubierta del portillo para llmpieza y revise el 
residue de basura en esta drea. 




Cubferta 
(Abertura 
de aspiraMn) 



Manguera 



2. Desconecte el accesorio opcional que se 
use y revfselo los residues de basura. 
Conecte la aspiradora y arrdnqueta. Mfentras 
la aspiradora funciona con la nnanguera 
desconectada, estire la manguera ai mdximo y 
iuego permlta que se encoja hasta su tamaf^o 
normal para quitar el residue de basura. 

3. Si aun hay un residue de basura, aprete e) 
bot6n de encendido/apagado en la posici6n 
"OFF" y desconecte el cx)rd6n el^crico, 
invierta fa aspiradora de manera que la placa 
de base mire hacia arriba. Quite la placa de 
base. Para quitar la manguera para boquiiia 
del comparttmlento, iev^nteia hacia frente. 
Revise el extremo de ia manguera y Ifmpieio si 
hay residue de basura. Inserte ta manguera 
para boquiiia y ia placa de base otra vez. 
Para mds detalies, vdase la secci6n 
Xambiar/lnsertar de la placa de base". 




Conexidn para manguera 
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Antes de pedir servicio 



A 



AVERTENOA 



Migro de cheque eiectrico y iesidn 



Desconecte la aspiradora antes de darte servicio o limplarla, De le contrario podria pro- 
ducirae un cheque electrtco o causer lesldn personal si la aspiradora arranca de repents. 



Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede 
realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier aer- 
vicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser 
hecho por un representante de servicio autorlzado. 



PROBLEMA 


CAUSA POSIBLE 


S0LUCI6N POSIBLE 


La aspiradora 
no f unciona. 


1. Estd desconectada del enchufe. 

9 ^1 intornintor Ha ormAnHIHA/ 
^« i^i uiiVMupiWI Utf Of Iwtif HJIUUr 

apagado ne estd en la 
poslci6n "ON". 

3. Cortacircuitos botado o fusible 
quemado en el tablero de 
servicio de la residenda. 


1. Conecte bien. Prete ei interrupter 
de encendido/apagado a la 
posid6n-ON-. 

«* rinvs ci iruoiiupior uo onconQiQO/ 

apagado a la posicidn 'XDN". 

3. Reestabfezca el cortadrcuitos 
o cambie el fusible. 


No aspira satis- 
factoriamente. 


1 . Bolsa para polvo llena. 

2. Correa rota. 

3. Manguera o boquilla atascada. 

4. Manguera no est^ bien insertada. 

5. Cepillo desgastado. 

6. Manguera rota. 

7. La cubierta para poh/e no estd. 
bien cerrada. 


1 . Cambie ia bolsa. 

2. Cambie la correa. 

3. Revise la manguera o la boquilla. 

4. Inserte bien la manguera. 

5. Cambie el cepillo. 

6. Cambie (a manguera. 

7. Cfenre bien la cublerta para polvo. 


La basura de 
sale de fa bolsa 
para polvo. 


1. La bolsa no estd bren cerrada. 

2. Bolsa rota. 


1. Cierre bien la bolsa. 

2. Cambie ia bolsa. 


La luz no 
funciona. 


1. Bombilla fundida. 


1. Cambie la bombilla. 
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Garantfa 



Garantfa de la 
aspiradora de Panasonic 

Panasonic Consumer Electronics Company o Panasonic Sales Company (colectiva- 
mente referido como garante) arreglar^ este producto gratis con piezas nuevas o 
restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un ano de la fecha de compra 
original en case de un defecto en las materials o en el montaje del producto. 

Esta garantfa excluye ambos el labor y las piezas para las stguientes piezas que 
requleren el camblo normal : tas bolsas para polvo, los f litres, las con^eas, las bombil- 
las, los ceplllos para agitador, y las piles (si estdn indufdas). 

En los Estados Unidos o en Puerto Rico, puede llevar este producto para darle servicio 
durante el perido de garantfa a Panasonic Services Company (PASC) Factory 
Servtcenter. Busque este nombre en el gula Servicenter. O flame gratis al 1-800-545- 
2672 para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por 
correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el perlodo de garan- 
tfa. Busque el nijmero de tel^fono en el gula Servicenter. 

Se ofrece unlcamente la garantfa al comprador original. Se necesitan el recibo de 
compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener aslstencia Incluida en la 
garantfa. 

Esta garantfa incluye unlcamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre 
durante el uso normal y no incluye el dano causado por transports o problemas que 
son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resuttan en los 
accldentes, el mal uso, el abuse, el descuidado, el manejo male, la aplicacidn mala, la 
Instalci6n mala, la operaci6n inapropriada, el cuidado male, la alteracidn, la modifi- 
cacidn de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oflcinas, restaurantes, o 
alquilar para uso, o arreglado por algulen que no est^ autortzado por Panasonic, o 
dahos resultados por los actos de Dies. 

Lfmltes y exclusiones : 

No hay garantfas espresadas excepto las descrltas arriba. El garante no serd respons- 
abie de los danos incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o 
violacidn de esta garantfa. Todas las garantfas expresadas o implfcitas incluso las 
garantfas de comercio y del prop6sito particular est^n llmltadas por el perfodo de 
garantfa descrito aniba. 

Algunos estados no permiten el Ifmite o la exc!usi6n de danos incidentales o consigu- 
ientes ni tfmite del tiempo de la garantfa por eso (os lfmltes o exclusiones descritos arri- 
ba no le son apllcables a usted. 

Esta garantfa le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros dere- 
chos que varfan de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante 
o despuds del perfodo de la garantfa, puede Informarse en su tienda o a su Centro de 
Servicio. SI el problema no se resueive a su satisfacci6n, escribe al Customer 
Satisfaction Center en la direcci6n inclufda en la ultima pdgina de este manual. 
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Cuando necesita servicio 



Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centre de Servicio 
Panasonic o un Centre de Servicio PASC autorlzado m^s cercano bajo 
"Servicio de El^ctrodomdsticos" en las pdginas amarillas de la guia de tel^- 
fonos o Name gratis al 1-800-545-2672 para encontrar un centre de servicio 
conveniente. No mande el preducte a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES 
OFFICES. No estdn equipadas para arreglar estos productos. 



Si manda el producto 

Empaqudtd con culdado en el cart6n original si posible y mdndelo prepagado y con seguro sufi- 
ciente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior 
del cartdn. No mande et producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES. No 
eatin equipadas para arreglar estos produeios. 





Record de Comprador 


NOmero de Modelo 


Nombre del Vendedor 


NOmero de Serie 




Drreccl6n del Vendedor 




Fecha de Compra 






PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS 
COMPANY, DIVISION OF MATSUSHrTA ELECTRIC 
CORPORATION OF AMERICA 

One Panasonic 

Secaucus, New Jersey 07094 



MNASONIC SALES COMPANY, 
MATSUSHFTA ELECTRIC OF 
PUERTO RICO INC. 

Ave. 65 de infanteria. Km 9.5 
San Gabriel Industrial Park 
Carolina, Puerto Rico 00985 
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